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Voorgesteld 1 juli 2015 
De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

constaterende dat hulpmiddelenfabrikant Medtronic de diabeteskliniek 
Diabeter over gaat nemen en dat de Minister heeft aangegeven daar geen 
bezwaar in te zien; 

constaterende dat een dergelijke overname mogelijk gevolgen heeft voor 
de zorg die binnen de kliniek geleverd wordt dan wel de hulpmiddelen die 
binnen de kliniek worden gebruikt of aangeraden; 

verzoekt de regering, de voordelen én nadelen te onderzoeken van een 
overname door een hulpmiddelenfabrikant of -leverancier van een kliniek 
of andere zorgaanbieder, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Van Gerven 
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